Amasya'da bacadan çıkıp çatıya sıçrayan yangın söndürüldü 


Amasya'nın Taşova İlçesinde 3 katlı bir evin bacasından 
başlayarak çatısına sirayet eden yangın, itfaiye ekipleri 
tarafından söndürüldü. 


Olay, Taşova İlçesi Çılgıdır köyünde meydana geldi. Hüseyin 
Taşova'ya ait 3 katlı bir evin bacasından başlayarak çatısına 
sirayet eden yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin 
ardından bölgeye Taşova Belediyesine ait 2 İtfaiye ekibi sevk 
edildi. 


Yangına ilk müdahale olay yerine gelen ekiplerle yapıldı. 
Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın sonrasında, bir 
süre soğutma çalışması yapıldı. 


